Ś. P. 


MARIA GURGIELSKA 


najukochańsza matka i babcia, wdowa po $. p. inżynierze Władysławie 


przeżywszy lat 70, po długich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła 9 grudnia 1961 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 18 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym smutku: 


synowie, synowe i wnuczka. 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę 13-go bm. 0 dzinie 7:3% rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 
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